Jacek Federowicz 


przeżywszy lat 83, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł dnia 5 Lutego 1877 r. 


Wyprowadzenie zwłok, na które pozostały syn, synowa i wnuki zapraszają, nastąpi we Srodę 
dnia 7 Lutego b. r. o godzinie 3 po południu, z domu pod L. 275 przy ulicy Sławkowskiej. 


wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


